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Madrid, 27 de Mayo 2012 



D. Juan Manuel Sanchez Carrasco estuvo empleado en Suntechnics Instalaciones y 
Mantenimiento, S.L. y Conergy Espana S.L.U. (empresas pertenecientes al Grupo 
Multinacional Conergy AG), c/ Arturo Soria, 336 - 28033 Madrid, C.I.F. B-82615543, desde el 
23/10/2007 hasta el 27/05/2012. 

En Suntechnics estuvo como jefe de obra y proyecto siendo responsable de la construccion de 
Herrera, Manzanares de Ciudad Real (4 Mw) y Calaveron en Villarrobledo (20 Mw.), luego paso 
a ser el maximo responsable en campo con el servicio tecnico (Field-Services) y posteriormente 
en Conergy a responsable de O&M y en sustitucion del Director Tecnico gestionando 40 Mw. 
on-grid 

Sus funciones al comienzo en la Empresa estuvieron vinculadas al Departamento de 
Instalacion y Mantenimiento para las plantas fotovoltaicas en la modalidad "Have en mano" o 
"EPC", realizando funciones propias de jefatura de obra asegurando la ejecucion de las mismas 
en lo relativo a costes, seguridad, calidad de los trabajos (e ISO 9001) y puesta en marcha 
(commisioning), y que "a posteriori" certificarfan entidades independientes pioneras en esta 
tecnologia, como el Instituto de Energia Solar (IES) perteneciente a la Universidad Politecnica 
de Madrid, o el Centro Nacional de Energias Renovables (CENER_CIEMAT), consiguiendo los 
certificados de aceptacion provisional y final (CAP's y CAF's) de las Centrales siempre en 
tiempo y forma como estipulaban los contratos vinculantes con nuestros mas exigentes 
clientes. 

Realizo tambien gestiones administrativas de la instalacion, tanto a nivel municipal como en lo 
concerniente a los requisitos impuestos en Provincias y Comunidades Autonomas, o las 
requeridas por las delegaciones del Ministerio de Industria en dichas ubicaciones. 

Posteriormente, se traslado como maximo responsable tecnico al Departamento de nueva 
creacion de Field Services para Grandes Plantas y cubiertas (asesorando a clientes de 
Centrales de mas de 500 Kw., fijas y con seguidores de doble eje), con objeto de aumentar la 
productividad y disponibilidad de las instalaciones en mas de 70 Mw. atendiendo todo tipo de 
incidencias externas creadas por el Departamento de Postventa, funciones de coordinacion de 
personal tecnico de SunTechnics y subcontrata instaladora, supervision de los trabajos 
realizados segun check list y protocolo de pruebas realizando, estudios termograficos de 
cuadros y modulos, mediciones de redes de tierra y aislamiento, curvas IV de modulos para 
estudios de generacion y termografias; asegurar el correcto funcionamiento de las plantas 
durante las pruebas de funcionamiento supervisadas por los asesores tecnicos de bancos y 
clientes, reportando todo ello al Director Tecnico y de Construccion, D. Jorge Mortera Ruiz, 
ahora actual COO (Chief Operation Oficce) de OHL- Renewable -USA 

En Marzo de 2010, tras la precipitada marcha del Director Tecnico y de Construccion por 
motivos personales, se hizo cargo del departamento de O&M (40 Mw. en preventivos, 
correctivos, predictivos y medioambientales para todas las instalaciones electricas-mecanicas 
de las Centrales Fv; Bt-Mt, CC, CA, SS.AA, Seguridad-intrusismo y CCTV, COM-VSAT ) 
durante 7 meses con muy pocos medios tecnicos propios pero demostrando la maxima 
fiabilidad, alto grado de responsabilidad, habilidades de comunicacion, trabajo en equipo, 
capacidad rapida para la toma de decisiones y orientacion a resultados en este tipo de 
instalaciones de generacion electrica de regimen especial. 
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Sus actitudes y aptitudes tecnicas son muy buenas, gestiona subcontratas de manera ejemplar. 



Su relacion con clientes es muy buena, hasta tal punto que nos felicitaron en Conergy AG tras 
asumir la O&M de Conergy Espana S.L.U. el grupo humano formado por Juan Manuel, como 
contacto tecnico directo con los clientes y sus asesores tecnicos. 



Es una persona con la que contana sin lugar a dudas para formar parte de mi equipo, si las 
condiciones economicas me lo volvieran a permitir 



D. Juan Manuel Sanchez Carrasco ha demostrado su flexibilidad colaborando estrechamente 
con otros departamentos, proporcionandoles y elaborando datos especificos para cada 
necesidad, lo que puedo decir de el no son mas que cosas positivas. Es un ejemplo de 
dedication, compromiso, excelente profesionalidad y saber hacer tanto tecnicamente como 
humanamente. 



Sus superiores y companeros le han apreciado como a una persona amable, extrovertida y 
diligente y ha demostrado siempre, involucracion e iniciativa durante la consecucion de sus 
tareas, entregandolas siempre bajo la completa satisfaccion de su superior. Tambien 
resaltamos su excelente trabajo en equipo y su formalidad 



Debido a la situacion economica externa actual y a la del sector Fv en Espana en particular, 
nos hemos visto obligados a realizar una reestructuracion interna adaptandonos a las 
necesidades de la situacion del mercado y, sintiendolo sinceramente, hemos tenido que tomar 
la diffcil decision de incluir a D. Juan Manuel Sanchez Carrasco en este proceso. 



Queremos agradecer a D. Juan Manuel Sanchez Carrasco su excelente desempeno en nuestra 
Empresa y estamos convencidos, que sus proximos retos profesionales y privados los llevara a 
cabo con exito. 
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Luis Jimenez Gutierrez 

Director General Espaha-Francia (CEO) 

Grupo Conergy Espana 
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